T 
FRANCISZEK ntroważ KRZYSZKOWSKI 


em. Oficyalista Dóbr Hr. Tenczyńskiego, 
ozdobiony złotym krzyżem zasługi z koroną i honorowym medalem 
40-letniej służby, 


przeżywszy lat 84, po długiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, 
zmarł w Krzeszowicach dnia 20. Maja 1902 roku. 


mA: 
ET — 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we Czwartek d. 22. Maja 1902 r. o godz. 10% rano 

do kościoła parafialnego w Krzeszowicach, a po odprawionem Nabożeństwie na 

cmentarz miejscowy, na który to obrzęd żałobny zaprasza stroskana Zona z dziećmi 
1 wnukami. 


